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「使用説明書正誤表 

P.20 電池残量 

オレンジ 

P.33 r 手ブレについて J 3〜6行目 

- M モードでシャッタースピードカ《1秒 
が上/巨/ T のとき、セルフタイマー 
力《[カスタムセルフ]に設定されてい 
るとき、ケーブルスイッチ（別売り） 
を接続しているときは、手ブレ補正は 
動作しません。 

P.38 r を意 J 2行目 

- SCENE モードの[インターバル合成] 


Jp ] 


-オレンジ 

M モードでシャツタースピードカ《 1 秒 
が上/目 / T のとき、セルフタイマー 
が設定されているとき、ケーブルス 
イッチ（別売り）を接続しているとき 
は、手ブレ補正は動作しません。 


SCENE モードの [ インターバル合成 ] 
[斜め補正] 


P.43、P.79、P.88、P.89 [才 一h ブラケツ h] 

|；0 N ±0.3] 一 [ AE-BKT 1/3 EV ] 

|；ON ±0.5] 一 [ AE-BKT 1/2 EV ] 

P.48 [セットアップ]メニュー 


1 項目 

1 設定値 1 

、1 項目 

1 設定値 1 

画像モニター節電 

1 ON/OFF 

画像モニター節電 

1 ON/OFF 


P.62 r メモ J 追加 

- [ISO 800] より高いに0感度は設定できません。 

- 60秒より長いシャッタースピードは設定できません。 

-に0感度が [ISO 800] の場合、または [ISO 400] でシャッタースピードを60秒に 
設定した場合は、[ノイズリダクション]は [ MAX ] 相当で動作します。 


P.69 1 つ目イラスト後 

[ M 鬥[スナップ][〇〇]を選択した場合 
は、フォーカスバーが表示されます（[外 
部 AF 測距表示]がに N ] のときは、 ▼ 
ボタンを押すと表示されます）。撮影 
モードが A / M モードのときは、被写界 
深度が表示されます。 


P.70 r メモ J 6行目 

•乾電ミ也で動作しているときは、外部 
AF 測距表示は表示されません。 


[M 鬥を選択した場合は、フォーカス 
バーが表示されます。撮影モードが A/ 
M モードで [M 鬥 [ スナップ ][ 〇〇 ] を 
選択したときは、フォーカスバーと被写 
^界深度が表示されます。 

[外部 AF 測距表示]がに N ] のときは、 
[スナップ時フォーカス距離]が 
[ AUTO ] の場合に外部 AF 測距表示にな 
ります。 


-乾電ミ也で動作しているときとワイド 
コンバージョンレンズ（別売り）を使 
一 用しているときは、外部 AF センサー 
はオフになり、 外部 AF 測距表示は表 
示されません。 


P.86 r メモ J 追加 

- [AF 連写]では、フォーカスモードは[マルチ A 鬥で動作します。 

P.90 手順3追カロ 

D に P . ボタンを押すと、多重露光撮影を終了します。 

P.91r を意 J 1 〜 2 行目 

- SCENE モードのときと連写が設定さ - SCENE モードでは、多重露光撮影は 

れているときは、多重露光撮影はでき^ できません。 

ません。 


[Instruction Manual Errata Note bn | 

page 8 Battery Level Indicator 


り ■gi い range) 

page 24 Note 

• Custom setting is not available for the 
interval composite shooting (scene 
mode) and multiple exposure shooting. 


(orange) 


Custom setting is not available for the 
interval composite shooting and skew 
correct mode in scene mode, and 
multiple exposure shooting. 


page 46 Note 

• に 0 settings over ISO 800 are not available. 

• Shutter speeds longer than 60 seconds are not available. 

• If ISO 800 is selected, or ISO 400 is selected when the shutter speed is set to 60 
seconds, MAX setting is automatically applied to Noise Reduction. 


page 56 

At settings of MF, Snap, and the focus 
bar is displayed (when On is selected for 
Optional AF Distance Display, press ▼ 
to display the focus bar). 

In mode A and M, the depth of field is 
displayed. 


page 57 Note 

• AF distance is not displayed when 
using the camera with AAA batteries. 


At setting of MF, the focus bar is 
displayed. At settings of MF, Snap, and 
の in mode A and M, the focus bar and the 
depth of field are displayed. 

If On is selected for Optional AF 
Distance Display when Auto is 
selected for Snap Focus Distance, AF 
distance is displayed. 


The external AF sensor is turned off and 
AF distance is not displayed when using 
the camera with AAA batteries or with an 
optional wide conversion lens on. 


page 65 Note 

•In the AF-Cont mode, Multi AF setting is applied automatically to Focus, 
page 67, page 68, page 79 Auto Bracket 


ON ±0.3 一 AE-BKT 1/3EV ON ±0.5 一 AE-BKT 1/2EV 

page 69 Additional information for step 2 

To exit the multiple exposure shooting mode, press the DISP. button, 
page 69 Caution 

• Multiple exposure shooting is not • Multiple exposure shooting is not 

available in scene mode and 一 available in scene mode, 

continuous mode. 


The camera shake correction function 
is not available when the shutter speed 
is set to B, T, or more than 1 second in 
mode M, a custom setting is selected 
for the self-timer, or using an optional 
cable switch. 


page 111 The Setup Menu 


Option 

Default 

LCD Auto Dim 

Off 


The camera shake correction function 
is not available when the shutter speed 
is set to B, T, or more than 1 second in 
mode M, the self-timer is set, or using 
an optional cable switch. 


Option 

Default 

LCD Auto Dim 

On 


page 74 Caution for Camera Shake Correction 


[Druckfehler im Bedienunqsanleitung De | 

Seite. 8 Die Akkustandanzeige 


[jj _|| (orange) 

Seite. 24 Hinweis 

• Fur Intervallkombinations- 
(Motivprogramm) und 
Mehrfachbelichtungs-Aufnahmenkann 
keine individuelle Einstellung 
vorgenommen werden. 


嘲 (orange) 


Fur Intervallkombinationsaufnahmen 
und dem Schrag-Korrektu 卜 Modus im 
Motivprogramm sowie fur 
Mehrfachbelichtungs-Aufnahmenkann 
keine individuelle Einstellung 
vorgenommen werden. 


Seite. 46 Hinweis 

• に 0-Einstellungen uber ISO 800 stehen nicht zur Verfugung. 

• Belichtungszeiten von mehrals 60 Sekunden stehen nicht zur Verfugung. 

• Bei der Wahl von ISO 800 Oder bei der Wahl von ISO 400 mit einer Belichtungszeit von 60 
Sekunden, wird fur die Rauschreduzierung automatisch die Option MAX verwendet. 


Seite. 56 

Bei den Einstellungen MF, Fixfokus und 
の wird die Fokus-Leiste angezeiqt. 
(Wenn fur die Zusatz.AF- 
Entfernungsanzeige die Option Ein 
gewahit wurde, muss zur Anzeige der 
Fokus-Leiste ▼ gedruckt werden.) 

In den Modi A und M wird die 
Scharfentiefe angezeigt. 


Seite. 57 Hinweis 

• Wenn die Kamera mit AAA-Batterien 
betrieben wird, wird die AF-Entfernung 
nicht angezeigt. 


Bei der Einstellung MF wird die Fokus- 
Leiste angezeigt. Bei den Einstellungen 
MF, Fixfokus und °° in den Modi A und M 
werden die Fokus-Leiste als auch die 
一 Scharfentiefe angezeigt. Wenn fur 

Zus さ tziiche AF-Entfernungsanzeige die 
Option Ein gewahit wurde, wahrend Auto 
fur Fixfokus Entfernung gewahit wurde, 
wird die AF-Entfernung angezeigt. 


Wenn die Kamera mit AAA-Batterien 
betrieben Oder ein zusatzlicher 
Weitwinkelkonverter angebracht 
wurde, schaltet sich der extern© AF- 
Sensor aus und die AF-Entfernung 
wird nicht angezeigt. 


Seite. 65 Hinweis 

• Im Modus AF-Serie wird die Einstellung Multi-AF automatisch fur den Fokus verwendet. 

Seite. 67, Seite. 68, Seite. 79 Auto-Belichtungs-Reihe 

ON ±0.3 一 AE-BKT 1/3EV ON ±0.5 一 AE-BKT 1/2EV 

Seite. 69 Zus ミ tziiche Informationen fur Schritt 2 

Drucken Sie auf die DISP. -Taste, urn den Mehrfachbelichtungs-Aufnahmemodus zu 
verlassen. 


Seite. 69 Wichtig 

• Die Mehrfachbelichtungs-Aufnahme • Mehrfachbelichtungsaufnahmen 

steht nicht im Motivprogramm und im 一 stehen im Motivprogramm nicht zur 
Serien-Modus zur Verfugung. Verfugung. 


Seite. 74 Wichtig fur die Verwacklungskorrektur 


Die Verwacklungskorrekturfunktion 
steht nicht zur Verfugung, wenn fur die 
Belichtungszeit B, T Oder mehr als 1 
Sekunde im M-Modus gewahit wurde, 
fur den Selbstausloser eine 
benutzerderinierte Zeit eingestellt Oder 
ein optionaler Kabel-Fernausloser 
verwendet wird. 


Die Verwacklungskorrekturfunktion 
steht nicht zur Verfugung, wenn fur die 
Belichtungszeit B, T Oder mehr als 1 
Sekunde im M-Modus gewahit wurde, 
der Selbstausloser eingestellt Oder ein 
optionaler Kabel-Fernausloser 
verwendet wird. 


Seite. 111 Das Setup-Menu 


Option 1 

Standard 

1 Option 

1 Standard | 

LCD automatisch dimmen 

Aus 

LCD Auto Dim 

1 Ein 


[brrata du Mode d’emploi 

page 8 しし， indicateur du niveau de batterie 


り _3| い range) 一 

page 24 Remarque 

• Une option personnalisee n’est pas 
possible pour la prise de vue 
composite a intervalle (mode scene) et 一 
la prise de vue expositions multiples. 


in 


(orange) 


し e reglage personnalise n’est pas 
disponible pour la prise de vue 
composite a intervalles et la correction 
biaisen mode scene et pour la prise de 
vue expositions multiples. 


page 46 Remarque 

• し es reglages ISO superieurs a ISO 800 ne sont pas disponibles. 

• Les vitesses d’obturation superieures a 60 secondes ne sont pas disponibles. 

• Si I’option ISO 800 est selectionnee ou si I'option ISO 400 est selectionnee alors que la 
Vitesse d’obturation est derinie sur 60 secondes, le reglage MAX s’applique 
automatiquement a la fonction Reduction bruit. 


page 56 

Pour les reglages MF, Snap et la 
barre de mise au point s’affiche (lorsque 
■’option Oui est selectionnee pour Affich 
distance AF optionnel, appuyez sur ▼ 
pour afficher la barre de mise au point). 
En mode A et M, la profondeur de champ 
s’affiche. 


page 57 Remarque 

•La distance AF ne s’affiche pas lorsque 
vous utilisez I’appareil photo avec des 
piles AAA. 


Pour le reglage MF, la barre de mise au 
point s’affiche. Pour les reglages MF, 
Snap et の en modes A et M, la barre de 
mise au point et la profondeur de champ 
一 s’affichent. Si I’option Oui est 

selectionnee pour Affich distance AF 
optionnel lorsque I’option Auto est 
selectionnee pour Dist. mise au pt 
snap, la distance AF s’affiche. 


• Le detecteur AF extern© est desactive 
et la distance AF ne s’affiche pas 
一 lorsque vous utilisez I’appareil photo 
avec des piles AAA ou avec un object げ 
a grande conversion optionnel active. 


page 65 Remarque 

• En mode AF continu, le reglage AF Multi s’applique automatiquement a la Mise au 
point. 

page 67, page 68, page 79 Cadrage auto 

ON ±0.3 一 AE-BKT 1/3EV ON ±0.5 一 AE-BKT 1/2EV 

page 69 Informations supplementaires sur I ，を tape 2 

Pour quitter le mode prise de vue expositions multiples, appuyez sur la touche DISP.. 
page 69 Attention 

• La prise de vue expositions multiples •し a prise de vue expositions multiples 

n’est pas disponible en mode scene et 一 n’est pas disponible en mode scene, 
en mode continu. 


page 74 Attention relative a la correction du bouge de I’appareil 


La fonction de correction du bouge de 
I’appareil n’est pas disponible lorsque 
la Vitesse d’obturation est definie sur B, 
T ou sur plus de 1 second© en mode M, 
lorsqu’une option personnalisee est 
selectionnee pour le retardateurou lors 
de I’utilisation d’un cable de 
declenchement optionnel. 


La fonction de correction du bouge de 
I’appareil n’est pas disponible lorsque 
la Vitesse d'obturation est definie sur B, 
T ou sur plus de 1 second© en mode M, 
lorsque le retardateurest active ou lors 
de I’utilisation d’un cable de 
declenchement optionnel. 


page 111 Le menu configuration 


Option 1 

Defaut 

Option 1 

Defaut 1 

Atten. Luminosity auto LCD 

Non 

Atten. Luminosity auto LCD 

Oui 


[trrata corrige Manuale aNstruzioni It ] 

pag. 8 L’indicatore del livello di carica della batteria 


因 j] (arancione) 

pag. 24 Nota 

• Non e possibile definire 
un’impostazione personalizzata per 
Composiz. riprese interv. (modo 
Scena) e Ripresa esposizioni multiple. 


[jl 4^ (arancione) 


Non e possibile derm ire 
un'impostazione personalizzata per 
Composiz. riprese interv. e Corr Obi in 
modo Scena e per Ripresa esposizioni 
multiple. 


pag. 46 Nota 

• Non e possibile impostare valori ISO superiori a ISO 800. 

• Non e possibile impostare tempi di posa superiori a 60 second!. 

• Se con un tempo di posa di 60 second! si seleziona ISO 800 o ISO 400, Riduzione 
disturb! viene impostato automaticamente su MAX. 


pag.56 

Con le impostazioni MF, Snap e e 
visualizzata la barra di messa a fuoco (se 
e selezionato On per Display opzion. 
distanza AF, premere ▼ per 
visualizzare la barra di messa a fuoco). 
In modo A e M e visualizzata la 
profondita di campo. 


Con le impostazioni MF e visualizzata la 
barra di messa a fuoco. Con le 
impostazioni MF, Snap e in modo Aed 
M, sono visualizzate la barra di messa a 
一 fuoco e la profondita di campo. Se per 
Display opzion. distanza AF e 
selezionato One per Distanza fuoco 
istant. e selezionato Auto, viene 
visualizzata la distanza AF. 


pag. 57 Nota 

• La distanza AF non e visualizzata se si 
sta u 川 izzando la fotocamera con 
batterie AAA. 


• Se si sta utilizzando la fotocamera con 
batterie AAA o con un obiettivo di 
一 conversione grandangolare opzionale, 
il sensore AF e disattivato e la distanza 
AF non viene visualizzata. 


pag. 65 Nota 

•In modo AF-Cont, per Fuoco viene applicata automaticamente I'impostazione Multi 
AF. 

pag. 67, pag. 68, pag. 79 Bracketing automatico 

ON ±0.3 ^ AE-BKT 1/3EV ON ±0.5 ^ AE-BKT 1/2EV 

pag. 69 Informazioni aggiuntive per il Punto 2 

Per uscire dal modo Ripresa esposizioni multiple, premere DISP.. 


[卜 e de erratas de la Manual de instrucciones 

pagina 8 Indicador del nivel de la bateria 

[Tl ^1 (naranja) 


pagina 24 Nota 

•El ajuste personalizado no esta 
disponible para el disparo de 
compuesto intervalo (modo escena) y 一 
disparo de expos に ion multiple. 


可 


嘲 (naranja) 


El ajuste personalizado no esta 
disponible para el disparo de compuesto 
intervalo y el modo de correccion 
trapezoidal en el modo escena, y disparo 
de exposicion multiple. 


pagina 46 Nota 

• Los ajustes に 0 en ISO 800 no estan disponibles. 

• し as velocidades de obturacion superioes a 60 segundos no estan disponibles. 

• Si se selecciona ISO 800 o si se selecciona ISO 400 cuando la velocidad de obturacion 
esta ajustada en 60 segundos, el ajuste MAX se aplica automaticamente a la 

Reduccion ruido. 


pagina 56 

Con los ajustes MF, Snap y °〇, se 
muestra la barra de enfoque (si se 
selecciona On para Pant opcional 
distancia AF, pulse ▼ para mostrar la 
barra de enfoque). 

En los modos A y M se muestra la 
profundidad de campo. 


pagina 57 Nota 

•La distancia AF no se muestra al 
utilizar la camara con pilas AAA. 


Con el ajuste MF, se muestra la barra de 
enfoque. Con los ajustes MF, Snap e 
en los modos A y M, se muestran la 
barra de enfoque y la profund idad de 
一 campo. Si se ha seleccionado On para 
Pant opcional distancia AF cuando 
esta seleccionado Auto para Distancia 
de enfoque inst., se muestra la 
distancia AF. 


El sensor AF externo se apaga y no se 
muestra la distancia AF al usar la 
camara con pilas AAA o con un 
objetivo de conversion gran angular 
opcional. 


pag. 69 Attenzione 

•II modo Ripresa esposizioni multiple • II modo Ripresa esposizioni multiple 

non e disponibile nei modi Scena e 一 non e disponibile nel modo Scena. 
Continue). 


pag. 74 Attenzione per Correz. vibraz. fotocamera 

•La funzione Correz. vibraz. fotocamera 
non e disponibile se il tempo di posa si 
imposta su B, T o su piu di 1 secondo 
in modo M, se si seleziona 
un’impostazione personalizzata per 
I’autoscatto 0 se si sta utilizzando un 


cavo di scatto opzionale. 

pag. 111 II menu di impostazione 


Opzione 

1 Predefinito | 

Oscuramento Auto LCD 

f Off 


• La funzione Correz. vibraz. fotocamera 
non e disponibile se il tempo di posa si 
imposta su B, T o su piu di 1 secondo 
一 in modo M, se e impostato I'autoscatto 
0 se si sta utilizzando un cavo di scatto 
opzionale. 


Opzione 

1 Predefinito | 

Oscuramento Auto LCD 

I On 


[Rettelser til brugsvejiedning Dk | 

side 8 Indikatoren for batteriniveau 


リ -3| (orange) 

side 24 Bern 巧 rk! 

• Brugertilpasset inds 川 ling er ikke 
tilgaengelig for 
intervalkompositoptagelse 
(motivtilstand) og 
multieksponeringsoptagelse. 


(orange) 


• Brugertilpasset inds 川 ling er ikke 
tilgaengelig for 

一 intervalkompositoptagelse og 
skrakorrektion i motivtilstand og 
multieksponeringsoptagelse. 


side 46 Bern 巧 rk! 

• に 0-inds 川 linger over ISO 800 er ikke tilgaengelige. 

• Lukkerhastigheder pa mere end 60 sekunder er ikke tilgaengelige. 

• Hvis man vaelger ISO 800, eller ISO 400 nar lukkerhastigheden er sat til 60 sekunder, 
anvendes inds 川 ingen MAKS automatisk til Stajreduktion. 


pagina 65 Nota 

• En el modo AF-Cont, el ajuste Multi AF se aplica automaticamente a Enfoque. 

pagina 67, pagina 68, pagina 79 Ajst.Exp.Autom. 

ON ±0.3 一 AE-BKT 1/3EV ON ±0.5 一 AE-BKT 1/2EV 

pagina 69 Informacion adicional para el paso 2 

Para salir del modo de disparo de exposicion multiple, pulse el boton DISP. 


side 56 

Ved indstillingen MF vises fokuslinjen. 
Ved inds 川 lingerne MF, Fastgarog 
tilstanden A og M vises fokuslinjen og 
一 skarphedsdyDden. Nar der er vaigt Til 
under Fri AF afstandsvisning, vises 
AF-afstanden, nar Auto vaelges til 
Snapfokusafstand. 


Ved indstillingerne MF, Fastgor og 
vises fokuslinjen (nar der er vaigt Til 
under Fri AF afstandsvisning, skal du 
trykke pa T for at fa vist fokuslinjen). 

I tilstanden A og M vises 
skarphedsdybden. 


pagina 69 Precaucion 

• El disparo de exposicion multiple no • El disparo de exposicion multiple no 

esta disponible en el modo escena y el 一 esta disponible en el modo escena. 
modo continue). 


pagina 74 Precaucion con la Corre. Vibrac. 

•La funcion de correccion de vibracion 
de la camara no esta disponible 
cuando se ha seleccionado B oT para 
la velocidad del obturador, o mas de 1 
segundo en el modo M, o se ha 一 

seleccionado un ajuste personalizado 
para el autodisparador o se esta 
utilizando un interrupter con cable 
opcional. 

pagina 111 Menu de configuracion 


de la camara 

• La funcion de correccion de vibracion 
de la camara no esta disponible 
cuando la velocidad del obturador se 
ha ajustado en B, T o mas de 1 
segundo en el modo M, se ajustado el 
autodisparador 0 se esta utilizando un 
interrupter con cable opcional. 


Option 

Predeterm inada 

Option 

Predeterminada 

Auto-oscurecer LCD 

Off 

Auto-oscurecer LCD 

On 


side 57 Bern 巧 rk! 

• AF-afstand vises ikke, nar kameraet • Den eksterne AF-sensor slukker, og AF- 

bruges med AAA-batterier. afstanden vises ikke, nar kameraet 

一 bruges med AAA-batterier eller med en 
valgfri vidvinkel-konverter monteret. 


side 65 Bern 巧 rk! 

• I tilstanden AF-kont anvendes inds 川 ingen Multi AF automatisk til Fokus. 

side 67, side 68, side 79 Automatisk belysningsrakke 

ON ±0.3 ^ AE-BKT 1/3EV ON ±0.5 ^ AE-BKT 1/2EV 

side 69 Yderligere opiysninger til trin 2 

Tryk pa knappen for at afsiutte tilstanden Multieksponeringsoptagelse. 

side 69 Forsigtig 

• Multieksponeringsoptagelse er ikke • Multieksponeringsoptagelse er ikke 

tilgaengelig i motivtilstand og 一 tilgaengelig I motivtilstand. 

kontinuerlig tilstand. 















































































































































side 74 Forsigtig ved brug af Kamerarystelseskorrigering 


Funktionen til korrigering af 
kamerarystelser er ikke tilgaengelig, nar 
lukkerhastigheden er indstillet til B, T 
eller mere end 1 sekund i 川 standen M, 
hvis man vaelger en brugerdefineret 
indstilling for selvudl 0 seren, eller hvis 
man bruger en valgfri tradudloser. 


• Funktionen til korrigering af 
kamerarystelser er ikke tilgaengelig, 
nar lukkerhastigheden er indstillet til B, 
T eller mere end 1 sekund i tilstanden 
M, selvudl 0 seren eraktiveret, eller hvis 
man bruger en valgfri tradudl 0 ser. 


side 111 Konfigurationsmenuen 


Vaigmuliahed 

Standard 

Valgmulighed 

I Standard 

LCD auto, dampninq 

Fra 

LCD auto, dampning 

J^ 


[trrata Instructiehandleiding 

pagina 8 De indicator Batterijniveau 


pagina 24 NB 

• Er is geen aangepaste instelling 
beschikbaar voor intervalcomposities 
(scenemodus) en opnamen met 
meervoudige belichting. 





• Er is geen aangepaste instelling 
beschikbaar voor intervalcomposities 
en de scheefheidscorrectiemodus in 
de scenemodus en voor opnamen met 
meervoudige belichting. 


pagina 46 NB 

• に 0-instellingen boven ISO 800 zijn niet beschikbaar. 

• Sluitertijden langer dan 60 seconder) zijn niet beschikbaar. 

• Als ISO 800 is geselecteerd, of ISO 400 is geselecteerd bij een sluitertijd van 60 
seconder), dan wordt Ruisonderdrukking automatisch ingesteld op MAX. 


pagina 56 

Als u MF, Snap en w instelt, wordt de 
scherpstelbalk weergegeven (als Aan is 
geselecteerd voor Optie weergave AF- 
afstand, drukt u op ▼ om de 
scherpstelbalk weer te geven). 

In de stand A en M wordt de 
scherptediepte weergegeven. 


pagina 57 NB 

• De AF-afstand wordt niet 
weergegeven als u de camera met 
AAA-batterijen gebruikt. 


Als u MF instelt, wordt de scherpstelbalk 
weergegeven. Als u MF, Snap en 
instelt in de stand A en M, worden de 
scherpstelbalk en de scherptediepte 
weergegeven. Als Aan is geselecteerd 
voor Optie weergave AF-afstand en 
Auto is geselecteerd voor 
Snapfocusafstand, wordt de AF- 
afstand weergegeven. 


De extern© AF-sensor wordt 
uitgeschakeld en de AF-afstand wordt 
niet weergegeven als u de camera met 
AAA-batterijen of met een optionele 
breedhoekvoorzetlens gebruikt. 


pagina 65 NB 

• In de stand AF-Cont wordt Focus automatisch ingesteld op Meervoudige AF. 

pagina 67, pagina 68, pagina 79 Auto groepering 

一 一 

pagina 69 Bijkomende informatie voor stap 2 

Druk op de knop DISP. om de meervoudige belichtingsmodus te verlaten. 

pagina 69 Waarschuwing 

• Opname met meerv. belichting is niet • Opnemen met meervoudige belichting 

beschikbaar in Scene modus en 一 is niet beschikbaar in de scenemodus. 

Continue modus. 


pagina 74 Waarschuwing voor bewegingscorrectie 


Bewegingscorrectie is niet beschikbaar 
als de sluitertijd is ingesteld op B, T of 
meer dan 1 second© in de stand M, als 
een aangepaste instelling is 
geselecteerd voor de zelfontspanner of 
als de optionele afstandsontspanner 


Bewegingscorrectie is niet 
beschikbaar als de sluitertijd is 
ingesteld op B, T of meer dan 1 
second© in de stand M, als de 
zelfontspanner is ingesteld of als een 
optionele afstandsontspanner wordt 


wordt gebruikt. 

pagina 111 Het instellingenmenu 

gebruikt. 


Optie 

Standaard 

Optie 

Standaard 

LCD auto dim 

Uit 

LCD auto dim 

Aan 


Rattelser i bruksanvisningen 


Se ] 


sidan 8 Indikator for batteriniva 


sidan 24 Obs 

• Anpassad installning ar inte tillganglig 
for fotografe ring med intervall komposit 
(motivlage) och dubbelexponering. 




I Anpassad installning ar inte tillganglig 
for fotografe ring med intervall komposit 
eller i laget skevhetskorrigering i 
motivlaget och inte heller 怡 r 
dubbelexponering. 


sidan 46 Obs 

• に 0-ins お llningar over ISO 800 ar ej tillgangliga. 

• Slutarhastigheter pa over 60 sekunder ar ej tillgangliga. 

• Om ISO 800 eller ISO 400 vaijs nar slutarhastigheten ar installd pa 60 sekunder sa 
kommer installningen MAX att tillampas automatiskt 怡 r Brusreducering. 


sidan 56 

Vid installningar for MF, 
Ogonblicksbild, och visas 
fokusfaltet (nar Pa ar valt for AF- 
avst さ ndsvisning, tillval, 
tryck pa T for att visa fokusfaltet). 
I laget A och M visas faltdjupet. 


sidan 57 Obs 

• AF-avstand visas inte nardu anvander 
kameran med AAA-batterier. 


Vid installningar for MF visas fokusfaltet. 
Vid installningarfor MF, Ogonblicksbild 
och w i lagena A och M sa visas 
一 fokusfaltet och faltdjupet. Nar Pa ar valt 

化 r AF-avs は ndsvisning, tillval, nar 
Auto har valts for Avstand for 
snabbfokus visas AF-avstand. 


• Den externa AF-sensorn slas av och 
AF-avstandet visas inte nar du 
一 anvander kameran med AAA-batterier 
eller med ett objektiv for 
vidvinkelkorrigering (tillval). 


sidan 65 Obs 

• I laget AF-kont, tillampas installningen Multi AF automatiskt pa Fokus. 
sidan 67, sidan 68, sidan 79 Auto gaffling 


sidan 69 Ytterligare information for steg 2 

卜 or att avsiuta laget dubbelexponering trycker du pa knappen DISP. 

sidan 69 Forsiktighetsatgard 

• Dubbelexponering ar inte tillgangligt i 
motivlage och bildserielage. 

sidan 74 Forsiktighetsatgarder for bildstabilisering 


Dubbelexponering ar inte tillganglig i 
motivlaget. 


• Bildstabiliseringsfunktionen ar inte 
tillganglig nar slutarhastighetenar 
install ミ川 I B, T, eller mer an 1 sekund i 
laget M, en anpassa 灶 nstallning arvald 
forsjalvutlosaren, eller en kabelkontakt 
(tillval)anvands. 

sidan 111 Installningsmenyn 


Bildstabiliseringsfunktionen ar inte 
tillganglig nar slutarhastigheten ar 
installd till B, T eller mer an 1 sekund i 
laget M, sjalvutlosaren ar aktiverad 
eller en kabelkontakt (tillval) anvands. 


Alternativ 

Standard 

Alternativ 

Standard 

LCD-autodimmer 

Av 一 

LCD-autodimmer 

Pa 


CnwcoK OLIJ 1160 K 11 onenaTOK, o 6 Hapy>KeHHbix b PyKOBO が tbg no 
3KcnnyaTa4MM_Ru 


crp. 8 klHAMKarop ypoBw aapwa aKKyMynjiTopa 


c 


(opaH>KeBbm) 


crp. 24 ripMMeHaHMe 

• riojibsoBaTejibCKag HacipoMKa b 
pe>KMMe cbeMKM c Hano>KeHMeM 
(c の >KeTHag nporpaiviMa) m cteMKn c 
nepeMSHHOM sKcnosniineM 
HeAOCTynHa. 


(opaH>KeBbiM) 


nojibsoBaTenbCKag HaciponKa b 
pe>KMMe CbeMKM c Hano>KeHMeM m 
KO ppeKLlMM 3KCn03MLlMM B C の ) KSTHblX 
nporpaMMax, a TaioKe cteMKn c 
nepeMSHHOM aKcnosmii/ieM, 
HeAOCTynHa. 


crp. 46 ripMMeHaHMe 

• HacTpoMKM に 0 Bbi 山 e ISO 800 He が ) CTyrmbi. 

• BbiAep>KKM 6ojiee 60 ceKyHA HeAOCiynHbi. 

• Ecjim Bbi 郎 aHO SHaneHne ISO 800 nnn ISO 400 m Bbiqepma 60 ceKyHA , が is 
napaMeipa 山 yMono が BjieHue aBTOMainHecKn ycTaHaBJinBaeTcg sHaneHne 

MaKCMMyM. 

crp. 56 

ripn BbiGope sHaneHUM PyHHon ホ oKyc, 

の MKCHpOBSHHblM M w Bb 旧 OAMTCS 

山 Kana ホ OKyca (ecnn flrm napaMeipa 
Heo6fi3aT. OTo6pa>K. paccT. AO 
BbiSpaHO SHaneHi/ie Bkji, flrm 
OTO 如 a>KeHi/m 山 Kanbi ホ oKyca Ha>KMMTe 
KHoriKy ▼). 

B pe>KMMax A M M BbiBoanTcg rnyGnHa 
norm. 


ripn BbiGope sHayeHi/m PyHHOM ホ oKyc 
BbiBOAMTc?! 山 Kana ホ OKyca. flpn BbiSope 
SHayeHi/m PysHOM ホ OKyc, 

の MKCMpOBaHHbIM \A °° B pe>KMMaX A M M 
BbiBOAMTC?! 山 Kana ホ OKyca m rnySi/ma 
non?!. Ecni/i 仙 9 napaMeipa HeoSwaT. 
OTo6pa>K. paccT. A の Bbi 郎 aHo 
SHaneHne Bkji., a qng napaMeipa 
の OKyc. paccT. ホ mkc. ホ OKyca BbiSpaHo 
SHaneHi/ie Abtomstuwcckm, Bb 旧 oamtca 
paccTogHne asTo ホ oKyca. 


crp. 57 ripMMeHaHMe 

• PaccTOAHne AO He BbiBoanTcg bo 
B peivm nuTaHi/m Kaiviepbi ot SaTapeeK 
TunopasMepa AAA. 


Bh© 山 HUM AaTHMK aBTO ホ OKyca 
OTKJi の yaeTcg, M paccTosHne AO He 
BbiBOflMTcg BO Bpeivm nuTaHi/m Kaiviepbi 
OT SaTapeeK ii/inopasMep AAA m npi/i 
McnonbsoBaHMM ee c KOHBepiepoM. 


crp. 65 ripMMeHaHMe 

• B pe>KMMe cepMMHOM CbeMKM c aBTO ホ oKycoM Ang napaMeipa の oKyc 
aBTOMaiMHecKM ycTaHaBJiMBaeTc?! sHaneHi/ie ywuBepc.A の . 

crp. 67, crp. 68, crp. 79 SKcnoBMjiKa 


crp. 69 口 onojiHMTenbHaq mh ホ opMauMs ann mara 2 

口 … Bbixofla M3 pe>KMMa cbeMKi/i c nepeMSHHOM sKcnosniineM Ha>KMMTe KHonKy DISP. 


crp. 69 BHMMaHwe 

• CbeMKa c nepeMSHHOM aKcnosmii/ieM 
HeAOCTynHa b pe>KMMe c の ) KSTHbix 
nporpaMM 1/1 cepuMHOM cbeMKi/i. 


• CteMKa c nepeMSHHOM sKcnosniineM 
一 HeAOCTynHa b pe>KMMe c の ) KSTHbix 
nporpaMM. 


crp. 74 BHMMaHMe anw Koppe 叫 mm ApowaHMw 


• OyHKLlMfl KOppeKLlMM APO>KaHMf1 
KaMepbi HeAOCTynHa, een 1/1 BbiSpana 
BbiAep>KKa B, T i/ini/i Bbiflep>KKa 
fljiMTenbHocTb の 6onee う ceKyHflbi b 
pe>KMMe M, BbiSpaHa 
nojibsoBaienbCKafi HacipoMKa 
asTocnycKa urm ncnojibsyeTcg 
CnyCKOBOM ipocuK. 


• OyHKLiMg KOppeKLlMM Apo>KaHkm 
KaMepbi HeAOCTynHa, een 1/1 BbiSpana 
BbiAep>KKa B, T nnn Bbiflepma 
AnmenbHOCTbK) 6onee う ceKyHflbi b 
pe>KMMe M, McnojibsyeTcg asTocnycK 
i/ini/i cnycKOBOM ipocuK. 


crp. 111 MeHio HaerpoMKM 


riapaMerp 

SHaneHMe no 
yMOJIHaHMIO 

Ocna6 ■ 叩 KOCTb SKpana 

BblKJI. 


riapaMerp 

SHaneHMe no 
yMOJIHaHMIO 

Ocna6 ぶ pKOCTb SKpana 

Bkji. 
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Min 46 Minsuvi 巧 

• み 0 つつ川つししが ' bJ が w す fi がな命 wn か ISO 800 
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操作說明書動誤表 


可 


P. 8 電池電量指示 


C 


( 檔色） 


Gr^fT) ( 檔色） 


Vim 56 

旬1巧 n つす巧' 3 问つ MF , Snap 1■しのご〇〇 
しし口 U し TAln 巧9ご linn 。 可 u (し3^旬！■の旬 n ぶの 
化巧の' 3 肉つ！■巧旬 ns だ幻だ AF \ v\m 
▼ LfeL 咖姐 ouTtaI 而） 

し肉 A ししのご M 口の旬 '39 ごしし巧闪 '3 问 3 っ 3^ 

ぞ內苗 n 


ViXil 57 MWiatVI 巧 

し LU 巧し巧包す AAA 


旬 1 巧 n つす巧勺 0 つ MF I■ し口 lUTAln 幻勺ご iJnn/i 
可 W 旬 1 巧 n つす巧勺问つ MF, Snap ししの ^ \\1 

肉 A ししのご M し uiutHn 巧ししのごのつ巧 
03 つ 3^ 巧內巧口 9 ご 1] すつ口の可 14 vnfU9@n LlJ の 
巧つ MIU 化巧の ' 3 闪つ！ ■ 巧旬 ns ご幻ご AF 旬 !■ の旬 n 
旬闪 liuaj 闪幻つ韦 TAln 幻 lu すご。ご Snap 
すご。ご AF 9 ご iJnn 。 可 14 

• し巧 w し巧包牙 AF m 巳 w 包 n おり肉 , つ w しし幻ご 
牙ご己ご说包 1 巧 n 幻包 ' 3 內つ己 
し LU 巧し巧包牙 AAA M 牙包の內巧 '3 可包の包しの 

n を ！'3 


P. 24 要票ぶ 

-間隔合成攝影（場景模式）與多重曝 
光攝影時自選設定不可用。 


場景模式的間隔合成攝影與斜度修正 
模式レツ及多重曝光攝影時自選設定不 
可用。 


P. 46 要點 

• 超過 ISO 800 的 ISO 設定不可用。 

- 長於 60 秒的快門速度不可用。 

• 若選擇了 ISO 800 ，或當快門速度設為 60 秒時選擇了 ISO 400 ， MAX 設定自動應用 
於減少噪音。 

P. 56 

在手動對焦、快拍和無限遠設定下， 

顯示對焦欄（當外部 AF 距離顯示設定 
為開時，お下 ▼ な顯示對焦欄）。 

在 A 和 M 模式下，顯示景深。 


手動設定設定下，顯示對焦欄。在 A 
與 M 模式的手動對焦、快拍和無限遠 
設定下，顯示對焦欄和景深。若快拍對 
焦距離設為自動時將タト部 AF 距離顯 
示選擇為開，顯示 AF 距離。 


vrni 65 Minsuvi 巧 

•Iw じ ^ 內 AF 巧旬 m 旬 '3 m すの '3^1 AF vi«na9i?i 勺ご 1 巧 Li^nsi ^ 內已を巧しお^巧 

Min 67, Min 68, Min 79 口 1 幻 05 旬 « 旬巧 1>14 «巧 

一 

viin 69 可旬 w 幻 Lwwt 巧 w?nvisij 巧 u 巧旬 uvi 2 

旬の旬勺 n つす旬旬 n 勺つ肉 n つす口つ扫 M を n 己巧 /' niAii ■ し巧 ^ Ivm 內 DISP. 
Min 69 巧旬 0 っ 5 おつ '3 


P. 57 要點 

• レツ AAA 電池使用相機時不顯示 AF 足目 
離。 


la AAA 電池或ま裝了另售的廣を轉換 
變焦鏡頭使用相機時，外部 AF 感應器 
關閉且不顯示 AF 距離。 


• m す口つ引 M 巧つ己しし幻 '^ 勺ご ' つ W つ牙 nl 巧 L 內 
內しの包 nsnn ししのごて內 m 引巧包し u 包 '3 

Vim 74 可旬 A つ 55 だつ ' 3?nvi5ijms 巧の / nwKulvn 

• が巧 w の肉 / っご ' bj0 つ W っす巧 L 內 
し W 包則ドト 10 つ nm すつ巧巧し巧包别つ VI B, T M 牙を 
■unwnqn 1 qwnvilw し m 夕內 M, し幻包 nm 牙の '3 
0 つ mMW 肉し包づ 0TM す巧 ^ ののつ dp?] のつ W 內つ引 
巧 U し包 '3 M 牙包 1 巧幻つ己の u 巧巧し巧包す巧 ' uiJu 
包 iJn す牙 


I m 牙 m 引 M 幻つ己しし 0 勺 Iw 幻つ jjn 牙 nl 巧 
肉し幻包 nsnn 


I 別妥 u の內つ勺ご'つ內 
しお包巧 ^0 つ问 3 つおしす 3 巧巧し巧包？り ^ シ己 ， T M す包 
wumn 1 M, 巧 >3 。のつ m 巳 

のっ ^ 內 ^ 己巧 ^ し包 '^ M す包 1 巧 0] 己幻 w 巧巧し巧包す 
巧 ' uflw 包 iJniTu し 0 牙 


P. 65 要點 

• 在 AF 連拍模式下，多齡對焦設定自動應用於對焦。 
P. 67 ， P. 68 ， P. 79 包圍式曝光 


P. 69 步驟 2 的其他資訊 
若要退出多重曝光攝影模式，お下 DISP. お纽。 
P. 69 注意 

- 多重曝光攝影在場景模式和連拍模式 ^ • 
下不可用。 

P. 74 相機晃動校正的注意 
- 當快門速度設定為 B 、 T 或在 M 模式 • 
下長於 1 秒、自拍設定了自選設定或 ^ 
使用另售的連接線開關時，相機晃動 
校正功能不可用。 


多重曝光攝影在場景模式下不可用。 


當快門速度設定為 B 、 T 或在 M 模式 
下長於 1 秒，或者設定了自拍或使用 
另售的連接線開關時，相機晃動校正 
功能不可用。 



P. 8 电池电量指 


C 


( 檔色） 




( 檔色） 


C 


( を暑叫） 


P. 24 要点 

- 间隔合成摄影（场景模式）和多重曝 
光摄影时自选设定不可用。 


巧景模式的间隔合成摄影和斜度修正 
模式レツ及多重曝光摄影时自选设定不 
可用。 


24田 I 0 I 又 I 替立 

-之卜5^岂结誓き（吾图百百）五卜与伞 
L 皇誓き oilA ] 人卜暑对智召量人 t 暑置 
伞お合しに卜 . 


嘲 ( を誓叫） 


吾图百百 3 到马 1 [各誓客五卜苗人卜 
ち召田百尝马伞山皇誓咨圳知台 
人卜暑对智召量人卜暑誓羊お合しに卜， 


P. 46 要点 

• 超过 ISO 800 的 ISO 设定不可用。 

- 长于 60 秒的快 n 速度不可用。 

• 如果选择了 ISO 800 ，或当快 n 速度ほ为 60 秒时选择了 ISO 400, MAX 设定将自动应 
用于减少噪音。 

P. 56 

手动对焦、快拍和无限远设定下，显 
示对焦栏（当タト部 AF 距离显示ほ定为 
开时，お ▼ 显示对焦栏）。 

在 A 和 M 模式下，显示景深。 


手动对焦设定下，显示对焦栏。在 A 
和 M 模式的手动对焦、快拍及无限远 
设定下，显示对焦栏和景深。如果在快 
速固定距离对焦设为自动时将タト部 
AF 距离显示选择为开，显示 AF 距离。 


46田101て I 替立 

• ISO 800 01な凹 ISO 智召含人卜暑誓羊お含 U 日. 

- 60を01な凹 Ma 单£合人卜暑富伞致合 U こ卜. 

-知日马£書60を呈智吾敦實邱 ISO 8000 m ISO 400言过马引因 MAX 智召01刃吾 
〇を山 0 IS を全 Oil ち暑呂しに卜. 

56田101又 I 

MF ， 全尝 W 智召圳人 H を召 biP 卜互 
人 I 呂しに卜（畳幻 AF >1己 I 互人1011人 H ON 喜 
过马敦じ卜图▼喜童引を召か喜互人 I 
富 U じり. 

A 尝 M 百^圳人 H 吉且1人卜刘お亞]卜互人 I 
呂 ua . 


P. 57 要点 

- 装入 7 号を池使用照相机时不显示 AF 
足目窝。 


当装入 7 号を池或安装了另售的广を 
转换变焦镜头后使用照相机时，外部 
AF 传感器关闭且不显示 AF 距青。 


57田101て I 替立 

• AAA 圳日引喜人卜暑置凹占 AF >1己 I 〕卜 
互人 I 曰又 I お合しに卜. 


MF 智吾 Oil 台を召が〕卜互人 I 呂しに卜 .A 
空卜 M SHOilAH MF , と过，^智召圳古 
を召か空卜且|人け I 智呈]卜互人 I 呂しに卜， 
と互引と>1己1011人 H AUTO 喜过马敦言 
凹畳幻 AF >1己 I 互人1011人 H ON 言过马引 
因 AF >1引〕卜互人 I 呂しに卜， 

• AAA 圳日引喜人卜暑引スし卜望刖3县马 
到ろ喜ず!因空 I 召 AF 过 JAP 卜巧又 I 立 
AF >1引]卜互人 I 日又 I お合しに卜. 


P. 65 要点 

• 在 AF 连拍模式下，多点对焦设定自动应用于对焦。 
P. 67 、 P. 68 、 P. 79 包围式曝光 


P. 69 步驟 2 的其他信息 
要退化多重曝光摄影模式，お下 DISP. お钮。 
P. 69 注 

-多重曝光摄影在场景模式和连拍模式 、 

下不可用。 

P. 74 有关照相机抖动校正的を 
- 当快 n 速度设定为 B 、 T 或在 M 模式 
下长于 1 秒时，或在自拍时设定了自 、 

选设定、使用另售的達接线开关时， 

照相机抖动校正功能不可用。 

P. 111 设定菜单 


65 田 101 又 I 替立 
• AF 3 人卜 2 它圳人 H 吉 ! 
67 田 101 てし 68 田 101 又し 


^日 AF 營召01对吾〇さ互引と圳ち暑呂 U じ卜. 
79田101刃对客马む巧 


多重曝光摄影模式在巧景模式下不可 
用。 

当快 n 速度ほ定为 B 、 T 或在 M 模式 
下长于 1 秒，或者ほ定了自拍或使用 
另售的连接线开关时，照相机抖动校 
正功能不可用。 


69田 I 0 I て I 2曰刘を〕卜君ち 
与羊山量誓き田 SOilAI L ロト3图 DISP . 
69田|0|ス1罕3 

-召因田它空卜幻為田百圳人 H 吉与伞山 
皇置き含薑伞致合しに卜. 

74田 I 0 I 刀を習岂ち君罕3 
- ME \ 今呈圳人 H B ， T 圧吉 M e 百圳人 H 
1を0|な〇を智召日效スし卜智马己 
〇1印圳知人卜暑对智召言过马引スし卜- 
望刖刘〇1言全罕け I 言人 t 暑引田を暨 
岂ち召〕1岩言人卜暑薑伞お合 U じ卜. 

111田1〇1ス1ツ普 Dil ^ 


W 言言丰言しに卜. 

.召图 gcQil 人马伞 L 書誓咨量誓 
羊致合 U じ卜. 

- ME \ 為亞圳人 H 目， T 圧吉 M S 百圳人 H 
1を0|な〇を智召曰效スし卜智马 SOI 
、 印]卜智召日沒スし卜望刖刘01言全罕 I 

ミ I 喜人卜暑引团を暨岂ち召〕1岩含人卜 
暑誓伞致合しに卜. 


1 选项 

初始值 

1 选项 

11 初始值 1 

图像显示屏节电 

关 

图像显示屏节电 

I 开 


登过 

〕1 ぎ 

登过 

〕1 ぎ 

LCD 習召 

Off 

LCD 習召 

On 







































































































































